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Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidshinder Lidwinaweg 25a, Zenderen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne maken bekend dat zij voornemens zijn om op 
grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen inzake een nieuw op te 
richten woning aan de Lidwinaweg 25a te Zenderen. 

Uit het uitgevoerde akoestische onderzoek blijkt dat op de te realiseren woning de voorkeursgrens¬ 
waarde van 48 dB (Wgh) ten gevolge van het verkeer op de Lidwinaweg wordt overschreden. Met een 
hoogste waarde van 52 dB is de overschrijding maximaal 4 dB. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op 
het vaststellen van een hogere toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de voor¬ 
gevel van de woning. 


Inzage 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van vrijdag 24 juli 2015 tot en met 
donderdag 3 september 2015 en zijn gedurende openingstijden analoog in te zien bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis (Rheineplein Borne). 


Zienswijzen 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een mening geven 
over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden 
ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Postbus 200, 
7620 AE Borne. 

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 2 september 2015 een af¬ 
spraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524. 

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit. 
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